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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

  هل يجوز عند غسل الجنابة أن يغمس الشخص نفسه في حوض مملوء بالماء ونيته الغسل من الجنابة؟ الشيخ الغديان

  عبدالله الغديان


  
  احسن الله اليكم هل يجوز عند غسل الجنابة ان يغمس الشخص نفسه في حوض مملوء بالماء ونيته الغسل من الجنابة الجواب اذا كان هذا الماء كثير ما في مانع انه يغمس نفسه فيه
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  ولكن اذا كان يريد ان ينوي بهذا الغمس الطهارة من الحدث الاكبر. وهو الجنابة والحدث الاصغر وهو الوضوء. فان هذا يصح بالنسبة للغسل ولكنه لا يصح بالنسبة ولكنه لا يصح بالنسبة للوضوء لان غسل اعضاء الوضوء
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  الصلاة غير مرتب والترتيب واجب وبالله التوفيق
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